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Tento seznam dílů je určen všem uživatelům naftových motorů Slavia 2 a 4 S 90 A. 

šrouby, matice, závláčky, nýty a jiné drobné součásti vyrobené podle ČSN jsou 
v seznamu označeny příslušným číslem normy. 

Výrobce je jako náhradní díly nedodává* nebot si je lze obstarat v prodejnách 
normalizovaných součástek. Položky ČSN jsou dodávány pouze pro vývoz. 

Změny dílů* k nimž došlo po zpracování a vytištění tohoto seznamu, zde nejsou 
zachyceny. 


Při objednávce náhradních dílů je nezbytně nutné uvést: 

1* Typ motoru 

2, Výrobní číslo motoru 

3, Číslo pozice a název součástí podle tohoto seznamu 

4, Požadovaný počet kusů 


Rozdělení dílů podle konstrukčních skupin 

01,000 Kliková skříň 

02.000 Víko rozvodu 

03.000 Klikové'ústrojí 

04,000 Rozvod 

03.000 Hlava válce 

06,000 Ventilátor 

07.000 Mazací systém 

08.000 Palivový systém 

10,000 Kapotáž 

12.000 Čistič vzduchu 

14.000 Tlumič výfuku 

16.000 Roztáčecí zařízení 

17,000 Základové patky 

19,000 Roztáčecí klika 

21,000 Napínací kladka 

23.000 Kryt řemene 

25,000 Palivová nádrž 

55,000 Elektrická výzbroj 

65.000 Ovládání regulátoru 

75.000 Výsuvná jednolamelová třecí spojka 


Dl 000 KLIKOVÍ SKŘÍŇ 
Pozice Název součásti 


Počet kusů 
2S9QA 4S90A 


01 011 Válec 2 4 
01 012 Podložka * 8 
01 017 Kolík Bx20 ČSN 02 2150.2 2 2 
01 022 Vodicí kroužek klikového hřídele 2 2 
01 024 Zátka M 16x1,5 CSN 02 1915.15 - 3 
01 025 Třenicí kroužek 16x20 tSN 02 9110.2 - 3 
01 029 Pouzdro hlavního ložiska 1 1 
01 030 Kliková skříň - 1 
01 201 Měrka oleje 1 1 
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Police Název součásti 


Počet kusů 
2S90A 4S90A 


01 202 Měrka oleje (pro náklony motoru 30°) 1 

□1 232 Kroužek 0x2 ČSN 02 9201,2 1 

01 240 Víko 1 

01 342 Zátka M 22x1,5 1 

01 310 TěsnĚní 1 

01 312 TěsnĚní 1 

01 312 Těsnání 

01 313 šroub M 6x14 ČSN 02 1103.25 18 

01 315 Podložka 6,4 ČSN 1745.05 18 

01 316 Olejová vana (pro náklony motoru 30°) 1 

01 317 Šroub H 6x40 Č5N 02 1101.15 18 

01 318 Podložka 6,4 ČSN 02 1745.05 18 

01 320 Kryt setrvačníku č. v. 0-5550-60 1 

01 320 Kryt setrvačníku č. v. 0-5550-70 
01 321 Šroub M 8x25 ČSN 02 1103.15 10 

01 322 Podložka 0,4 ČSN 02 1733.05 10 

01 330 Krycí plech 1 

01 331 Šroub M 6x12 ČSN 02 1131,25 z 2 

01 332 Podložka 6,4 ČSN 02 1745,05 2 

01 340 Čidlo termistorového teploměru 1 

01 341 Těsníc! kroužek 14x18 1 

01 401 Kliková skříň 1 

01 500 Olejová vana - plechová 

01 510 Olejová vana - plechová 1 

01 343 Těsnící kroužek 22x27 1 

01 521 Matice M 14x1,5 ČSN 021401.22 1 

01 300 Olejová vana - pro provedení: 


22 116, 22 103, 22 102, 22 104, 22 105,, 22 108, 

22 112, 22 113, 22 117, 22 150, 22 151, 22 109 

01 304 Olejová vana - pro provedení: 22 126 
01 201 Měrka oleje * pro provedení: 22 103, 22 102, 

22 104, 22 105, 22 108, 22 112, 22 116, 22 113, 

22 117, 22 150, 22 151, 22 109 

01 202 Měrka oleje - pro provedení: 22 12B 
01 421 Šroub M 8x25 ČSN 021103,15 1 

01 422 Podložka 6,4 ČSN 021733,15 1 


1 

1 


1. 

22 

22 


1 

10 

10 


1 

1 

1 


1 

1 


02 000 VÍKO ROZVODU 


Pozice Název součásti 

02 010 Přední víko 
02 010 Víko rozvodu 
02 010 Víko rozvodu 
02 011 Hřídel 
02 012 Ozubené kolo 

02 015 Pojistný kroužek 25 ČSN 02 2930 

02 016 Kroužek 

02 111 Kužel regulátoru 

02 010 Kulička , 11, 906 ČSN 02 36BG 

02 221 Kroužek 7 ČSN 022929,02 

02 020 Ložisko UR 6304 

02 020 Ložisko NJ 304 ČSN 02 4670 

02 021 Kroužek 

02 024 Pero 6x6x16 

02 025 Podložka 20 ČSN 02 1740,05 

02 112 Řemenice motoru 


Počet kusů 

2S90A 4590A 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Pozice Název součásti 


Počet kusů 
2590A 4S90A 


02 026 Matice M 20x1,5 ČSN 02 1403.25 
02 025 Podložka 

02 026 Šroub M 12x60 ČSN 02 1101.55 
02 027 Guíero 3Bx52xB ČSN 02 9401.0 
02 028 Pojistný kroužek 52 ČSN 02 2931 
02 028 Víko 

02 029 Ložisko UR 6304 N ČSN 02 46 30 
02 209 Kroužek 


1 

1 

1 

1 1 
1 

1 

1 1 
1 


02 030 Pojistný kroužek 52/1,02 ČSN 024605 1 

02 031 Hřídel vidlice 1 

02 033 Kroužek 7 ČSN 02 2929.02 1 

02 034 Kulička 7,930 ČSN 02 3680 1 

02 035 Pružina 1 

02 036 Pouzdro 1 

02 803 Výko rozvodu 1 

02 039 Kroužek ‘ 1 

02 04D Pružina 1 

02 041 šroub M 5x12 ČSN 02 1103.12 3 

02 042 Podložka 5,3 ČSN 02 1702.12 3 

02 043 Vahadlo 1 

02 044 Šroub 1 

02 045 Přidavač paliva stavitelný 1 

02 047 Šroub M 8x30 ČSN 02 11B3.25 2 

02 04B Matice M 6 ČSN 02 1403.25 2 

02 049 Šroub H 0x20 ČSN 02 1170.25 4 

02 050 Matice M 8 ČSN 02 1401,25 4 

02 051 podložka 8,4 ČSN 02 1733.05 4 

02 052 Těsnění 1 

02 052 Těsnání - 1 

02 053 Šroub M 8x90 ČSN 02 1101.15 1 

02 053 šroub M 8x110 ČSN 02 1101.15 - 1 

02 054 Podložka 8,4 ČSN 02 1745,05 B 10 

02 055 Šroub 8 M 8x40 ČSN 02 1143.55 7 8 

02 056 Pružina 1 

02 056 Šroub M ůxlĚ ČSN 02 1103.15 - 4 

02 057 Podložka 6 t 4 ČSN 02 1733,05 - 4 

02 058 Vymezovaní podložka 0 t 2 mm 1 

02 059 Vymezovaní podložka 0,3 mm 1 

02 060 Vymezovaní podložka 0,5 mm 1 

02 062 Kroužkek 12x8 ČSN 02 92B0.2 1 

02 063 Hřídel,ovládací páky 1 

02 063 Těsnání - 1 

02 064 Šroub 1 

02 064 Podložka - 2 

02 065 Kroužek 7 ČSN 02 2929.05 1 

02 065 Šroub B M BxllD ČSN 02 1101,15 - 1 

02 066 Šroub M 6x25 ČSN 02 1101.15 1 

02 067 Matice M 6 ČSN 02 1401.25 1 

02 068 Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 1 

02 071 Vidlice regulátoru 1 

02 072 Páka 1 

02 073 Pružina 1 

02 074 Unaěeč 1 

02 111 Šemenice * 1 



Pozice Název součásti Počet kusů 

2S90A 4S90A 


02 

200 

Ovládací páka 


1 

_ 

02 

220 

Kroužek 10x6 ČSN 02 9200.2 


1 


02 

231 

Pružina 


1 

_ 

02 

232 

Koncovka lanka 


1 


02 

201 

Tlačítko - pro provedení: 22 103. 22 102, 





22 104, 22 128, 22 105, 22 108, 
22 112, 22 116, 22 113, 22 150, 
Šroub M 6x6 ČSN 02 1181.25 

22 110, 

22 151 



□2 

233 


a 

_ 

02 

238 

Ovládací páka 


1 


02 

313 

Těsnění 


_ 

1 

02 

314 

Šroub M 6x14 ČSN 02 1103.15 


_ 

3 

02 

315 

Podložka 6,4 


_ 

4 

02 

316 

Šroub M 6x40 ČSN 02 1101.15 



1 

02 

330 

Nalévací hrdlo 


I 


02 

331 

Zátka 


1 

1 

02 

333 

Těsnění 


1 


02 

334 

Šroub M 6x50 ČSN 02 1101.15 


2 

_ 

02 

335 

Podložka 6,4 ČSN 02 1745.05 


2 


02 

336 

Těsnící kroužek 43x35 ČSN 02 9200.1 

1 

1 

02 

340 

Nalávací hrdlo 



1 

02 

500 

Řemenice 


1 


Ú2 

501 

Tlačítko 


1 


02 

204 

Aretační pák^B (sestava) 


1 


02 

222 

Pružina 


1 

„ 

02 

223 

Těsnící kroužek 10x14 - AI 


1 


02 

112 

Ložisko regulátoru 


1 

• 

02 

002 

Kužel rcqulátoru s ložiskem' 


1 


02 

113 

Kulička ’ ,4.763 ČSN 023080 


22 


02 

114 Drátěný kroužek 30 ČSN 022925.2 


1 

_ 

02 

304 

Nalévací hrdlo - pro provedení: 

22 128 



02 

344 

Hadice - pro provedení: 22'12B 




02 

330 

Kroužek - pro provedení; 22 128 




02 

346 

Nalévací hrdlo - pro provedeni: 

22 128 



02 

203 Ovládací páka - pru provedení: 22 128 




22 112 


03 000 KLIKOVÉ ÚSJRU3Í 


Pozice Název součásti 

Počet 

kusů 


2S90A 

4S90A 

03 010 Klikový hřídel 

1 

. 

03 010 Klikový hřídel 

_ 

1 

03 012 Příložka 

1 


03 012 Příložka 


1 

03 013 Ozubené kolo centrální 

1 

1 

03 014 Šroub M 0x30 ČSN 02 1143,52 

4 


03 014 Šroub M 0x40 ČSN 02 1143,52 


4 

03 016 Pero 14x9x17 ČSN 30 1382,12 

1 

1 

03 017 Matice 

1 

1 

03 018 Pánev hlavního ložiska 

2 

6 

03 021 Těsnicí Snůra FH é 2 t l = 700 

1 

1 

03 022 Šroub M 8x20 ČSN 02 1103.55 

6 

6 

03 023 Podložka 8 ČSN 02 1740.05 

6 

6 



- 5 


Pozice Název součásti 


Počet kusů 
2S90A 4S90A 


03 024 Gufero 52x72x12 1 

03 025 píst iá 90 2 

03 026 Pístní kroužek těsnící, chromovaný é 90x2x3,8 2 

03 027 Pístní kroužek zkosený é 9ox2 2 

03 020 Pístní kroužek stírací, chromovaný s pružino¬ 
vým expanderem é 90x5 fosfát 2 

03 029 Pístní čep 2 

03 030 Pojistný kroužek 30 ČSN 02 2931 4 

03 031 Pánev ojničního ložiska 4 

03 020 Kroužek 160x3 ČSN 029231.9 1 

03 033 Šroub 2 

03 033 Šroub M 12x100 ČSN 02 1101.53 

03 035 Šroub M 12x1x12 ČSN 02 1181.20 2 

03 036 Příruba ložiska 1 

03 210 Pouzdro hlavního ložiska 1 

03 03B Pístní kroužek d 90x2 2 

G3 300 Gjnice 2 

03 301 Setrvačník s ozubeným věncem ípoz. 03 321} - 
pro provedení: 22 103, 22 104, 22 105, 22 107, 

22 116, 22 117, 22 150, 22 127, 24 105, 24 200, 

24 300, 24 400, 24 500, 24 700 1 

03 303 Setrvačník s ozubeným věncem (poz. 03 321) - 
pro provedení: 24 150, 24 151, 24 153, 

24 154, 24 153 1 

03 304 Setrvačník s ozubeným věncem (poz. 03 342) - 

pro provedení: 22 200, 22 300, 22 400, 22 300 1 

03 306 Setrvačník s ozubeným věncem (poz. 03 321 - 

- prov. 22 110 1 

03 311 Ojničnl šroub 4 

03 312 Matice 4 

03 313 Pouzdro cjničního oka 2 

03 321 Ozubený věnec 1 

03 342 Ozubený věnec 1 

03 400 Těleso středního ložiska 1 

03 412 Středící trubka 2 

03 200 Příruba ložiska sest. (03036 + 03210) 1 

03 413 Šroub, M 8" M12x8Q ČSN 021101.55 2 

03 401 Setrvačník (22119, 22122) 


1 

4 

4 

4 

4 

4 

0 

B 

1 

6 

4 

1 

1 

4 

4 


1 


1 

1 

1 

8 

8 

4 

1 

1 

3 


04 000 ROZVOD 


Pozice Název součásti 


Počet kusů 
2S9QA 4S90A 


G4 

010 

Zdvíhátko 

4 

8 

04 

011 

Těsnící kroužek rf 23,5x13,5x5 

4 

8 

04 

012 

Přílcžka 

2 

4 

04 

013 

Šroub M 6x14 ČSN 02 1103.15 

4 

8 

04 

014 

Podložka 6,4 ČSN 02 1745.05 

4 

0 

04 

017 

Hřídel 

- 

1 

04 

010 

Ozubené kolo 

- 

1 

04 

019 

Ložisko UR 6304 N ČSN 02 4642 

- 

1 

04 

020 

Kroužek 52 ČSN 02 3648 

- 

1 

04 

021 

Kroužek 

- 

1 

04 

022 

Príldžka 

- 

1 
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Pozice Název součásti Počet kusů 


2S90A 4590A 

04 023 Ložisko UR 6008 N ČSN 02 4642 - 1 

04 024 Kroužek 6B ČSN 02 3640 - 1 

04 025 Ložisko UR 6Q0B ČSN 02 4630 - 1 

04 026 Pojistný kroužek 40 ČSN 02 2930 - 4 

04 027 Šroub M 8x16 ČSN 02 1103,12 - 3 

04 020 Podložka 0 ČSN 02 1740.00 *- 3 

04 200 Vačkový hřídel 1 

04 200 Vačkový hřídel - 1 

04 202 Zvedací tyč vahadel 4 8 

04 203 Hřídel náhonu - 1 

04 201 Vačkový hřídel - pro provedení; 22 102 


05 000 HLAVA VÍLCE 

Pozice Název součásti Počet kusů 

2S9QA 4S90A 


05 010 Sací ventil 
05 011 Výfukový ventil 
05 014 Podložka pružin 
05 015 Pružina ventilu vnější 
05 016 Pružina ventilu vnitřní 
05 017 Čep vahadel 

05 020 Kroužek silikonový 12x2 ČSN 02 9281,9 

05 023 Šroub hlavy 

.05 025 Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 

05 026 Vstřikovač VP 81 S 953 e 2576 

05 026/1 Vstřikovací tryska OOP 145 S 428 

05 027 Těsnicí kroužek 

05 028 Šroub 3 ČSN 13 7993.10 

05 029 Těsnící kroužek ČSN 02 931D.3 

05 030 Matice M 8 ČSN 02 1401.25 

05 '032 Víko hlavy válce 

05 033 Těsnění 

05 034 Šroub M 8x40 ČSN 021176,25 
05 035 Matice M 0 ČSN 02 1431.25 
05 036 Stavěči šroub 
05 037 Matice M 8x1 ČSN 02 1401,2 
05 030 Podložka 0 ČSN 02 174D.05 
05 039 Matice M 8 ČSN 02 1401,25 
05 040 Šroub M 6x12 ČSN 02 1103.12 
05 041 Podložka 6,4 ČSN 02 1726,02 
05 042 Trubka 

05 043 Těsnící kroužek é 23,5x13,5x5 
05 044 Těsnění 

05 047 Dvoudílná kuželka ventilu 

05 048 Horní talířek ventilu 

05 211 Pojistný kroužek třmenový 7 ČSN 022929 

05 212 Kolík 3x12 ČSN 02 2150,2 

05 213 Rohatka 

05 214 Kroužek silikonový 10x2 ČSN 02 9201,9 
05 215 Podložka 


2 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

8 

0 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

0 

8 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

4 

4 


4 

4 

B 

e 

0 

4 

e 

16 

16 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

fj 

0 

16 

16 

4 

i 

8 

8 

1 
B 
8 

2 
2 
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Pozice Název součásti 


Počet kusů 
2S90A 4S9DA 


05 216 Pojistný kroužek 10 ČSN 02 2930 
05 218 Šroub 

05 219 Koule 10 ČSN 02 5101.22 
05 220 Listové pero 
□5 221 Šroub M ĚxlÉ ČSN o2 11B3.22 
05 222 Matice M 6 ČSN 02 1401,21 
05 223 Spoj. hřídel 
05 224 Pružina 

05 300 Vahadlo sacího ventilu 
05 301 Vahadlo výfukového ventilu 
05 302 Odpadní potrubí 
05 302 Odpadní potrubí 
05 410 Hlava válce 
05 226 Hřídel 
05 227 Hřídel 
05 229 Hřídel 

05 411 Sedlo sacího ventilu 

05 312 Sedlo výfukového ventilu 

05 415 šroub M Bx30 ČSN 02 117B.25 

05 416 Šroub M 8x20 ČSN 02 1178.25 

05 419 Vedení sacího ventilu 
05 420 Vedení výfukového ventilu 
05 226 Hřídel 
05 228 Hřídel 


4 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

0 

2 

2 

1 


2 

2 

2 


2 

4 

4 

1 

4 


2 

4 

4 

a 

16 

4 

4 

2 

2 


06 000 VENTILÁTOR 

Pozice Název součásti Počet kusů 


2590A 4590A 

06 010 Skříň ventilátoru 1 

06 010 Skříň ventilátoru - 1 

06 011 Řemenice I 

06 011 Řemenice - I 

06 012 Ložisko UR 6204 AZ 22 

06 0X3 Trubka 1 

06 013 Trubka - 1 

06 014 Pojistný kroužek 47 ČSN 02 2931 2 2 

06 015 Šroub 0 M 10^100 ČSN 021101.55 1 

06 015 Šroub B M 10x100 ČSN 02 1101.55 - 1 

06 016 Šroub B M 0x100 ČSN 02 1143.55 3 3 

06 017 Podložka 8,4 ČSN 02 1745.05 3 3 

06 DIB Klínový řemen SPZ B75 

Cchloroprenový) 1 

06 018 Klínový řemen SPZ 975 * 2 

06 019 Podložka 11 ČSN 02 1727 1 1 

06 300 Oběžné kolo s pouzdrem 1 

06 300 Oběžné kolo s pouzdrem - 1 

06 312 Pojistný kroužek 2B ČSN 02 2930 1 1 



a 


07 000 MAZACÍ SYSTÉM 


Pozice Název/ součásti 


Počet kusů 
2S90A 4590A 


07 000 Olej* čerpadlo 
07 000 Olej* čerpadlo 

07 001 Olej* čerpadlo (pro náklony motorů 30°) 
07 017 Síto 

07 032 Ventil (shodné spoz. 07 24B) 

07 054 Pružina (shodné s poz* 07 246) 

07 055 Vedeni ventilku 

07 056 Kolik 4x14 ČSN 02 2150*2 

07 057 Podložka 

07 203 PřepouStéci ventil 

07 234 Těsnící kroužek 16x20 ^ČSN 029310*2 

07 235 Těsnící kroužek 16x20 ČSN 029310*2 

07 246 Pružina 

07 247 Zátka M 16 

07 246 Ventil 

07 240 Těsnění 

07 310 Čistič oleje UT JK 443744200816 

07 320 Chladič oleje Š 742 

07 330 Hadice 10x71o ČSN 137821*1 

07 322 Profil* těsnění délka 230 

07 324 Šroub 

07 325 Podložka 

07 326 Přípojka 

07 327 Šroub 10 ČSN 13 7993*22 

07 320 Těsnící kroužek 16x20 ČSN 0293310.2 

07 329 Hadice 10x710 13 7821*1 

07 329 Hadice 10x630 13 7821.1 

07 331 Hrdlo 

07 332 Třmen 

07 335 Mezikus 

07 336 Kroužek 70x60 

07 337 Hrdlo 

07 340 Chladič oleje T 613 

07 342 Hrdlo XP 2-12 ČSN 137610*05 

07 342 Podložka (4-0930-26-0) 

07 343 Šroub 

07 344 Hadice 

07 345 Hatíce 

07 346 Podložka 

07 347 Příchytka 

07 348 Podložka ČSN 021740*05 

07 348 Maska chladiče (3-7352-36-0) 

07 500 Příchytka - sest. 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 


1 

1 
1 

2 
4 
4 
2 
1 
7 

1 

2 

2 

1 

1 

1 


1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 


1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


2 

2 

4 

2 t 


1 

2 


8 


08 000 PALIVOVÝ SYSTÉM 


Pozice Název součásti Počet kusů 

2S90A 4S90A 

08 010 Vstřikovací čerpadlo PR 2M 7k 160 e 110 1 

08 011 Drážkovaná spojka - 1 

08 012 Drážkovaná objímka - 1 

03 013 Pero 4x6,5 ČSN 30 1385 - l 
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Pozice Název součásti 


Počet kusů 
2590A 4S90A 


08 014 Pojistný kroužek 37 ČSN 02 2931 
00 015 Podložka 12 ČSN 02 1740.00 
00 016 Matice M 12x1 5 ČSN 02 1401.20 
OB 017 Kroužek 65x2 CSN 02 9281.2 
08 010 Šroub KlOx25 ČSN 02 1103,15 
08 019 Šroub M 10x30 ČSN 02 1103.15 
08 020 Podložka 10,5 ČSN 02 1733,05 
08 023 Sponka 

00 024 Plech 

00 025 Šroub M 4x25 ČSN 02 1131.25 

00 025 Šroub M 4x25 ČSN 02 1131-15 

00 026 Matice M 4 ČSN 02 1401,25 

00 027 Podložka 4,3 ČSN 02 1745.05 

00 028 Dutý šroub 4 ČSN 13 7993.22 

00 029 Těsnící kroužek 10x14 ČSN 02 9310,3 

08 104 Palivová hadice OS 6x500 - 1414 - 90 

08 105 Palivová hadice J5 6x320 - 1414 - 90 

08 101 Palivová hadice OS 6x250 - 1414 - 90 

08 106 Palivová hadice OS 6x1000 - 1414 - 90 

OB 102 Palivová hadice OS 6x900 - 1414 - 9Q 

00 119 Vstřikovací souprava PP 4M 7k le 

00 200 Vstřikovací trubka 1, válce 

00 200 Vstřikovací trubka 1, válce 

08 201 Vstřikovací trubka 2. válce 

OB 201 Vstřikovací trubka 2. válce 

08 202 Vstřikovací trubka 3. válce 

08 203 Vstřikovací trubka 4, válce 

OB 310 Čistič paliva 

08 320 Podávači čerpadlo CD 1M 

08 351 Přetlakový ventil 

00 352 šroub 

08,353 Těsnící kroužek 12x18 ČSN 02 9310.2 
08 500 Trubka 
08 048 Příchytka 


4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 


1 

1 


1 

1 

1 

1 

2 

2 


1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


10 0 D 0 KAPOTÁŽ 


Pozice Název součásti 


Počet kusů 
2590A 4S9GA 


10 010 Kapotáž 
10 Dli Přední plech 
10 011 Přední plech 
10 032 Zadní plech 
10 013 Boční plech 

10 015 Šroub 8 M 8x40 ČSN 02 1143.55 
10 016 Podložka 0,4 ČSN 02 1745,05 
10 017 Šroub M 8x25 ČSN 02 1103.15 
10 01B Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 
10 019 Šroub M 6x14 ČSN 02 1103.15 
10 020 Podložka 6,4 ČSN 02 1745.05 
ID 021 šroub M 6x12 ČSN 02 1131.25 
10 022 Podložka 6 P 4 ČSN 02 1745,05 
LG 030 Kapota 
10 500 Plech 


1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

3 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
1 



ID 


Pozice Název součásti 

Počet kusů 


2S9DA 

4590A 

10 023 Kápotáž 

1 

_ 

10 024 Přední plech 

1 

- 

10 200 Víko 

1 

- 


12 0 0 0 ČISTIČ VZDUCHU 



Pozice Název součásti 

Počet kusů 


2S90A 

4S90A 

12 010 Sacf potřebí 

1 

_ 

12 010 Sací potrubí 

- 

1 

12 011 čistifi vzduchu 9410,03 

1 

1 

12 012 Těsnění 

1 

1 

12 014 Hadice 

1 

- 

12 014 Hadice 


1 

12 015 Šroub M 10x20 ČSN 02 1103,15 

2 

2 

12 016 Podložka 10,2 ČSN 021740,05 

2 

2 

10 215 Závěsné oko 

2 

- 


L 4 

000 TLUMIČ VÝFUKU 




Pozice 

Název součásti 

Počet 

kusů 




2590A 

4590A 

14 010 

Výfukové potrubí 

1 


_ 

14 010 

Výfukové potrubí 

* 


1 

14 011 

Podpěra 

- 


1 

14 012 

Těsnění 

1 


1 

14 OD 

Šroub M 10x45 ČSN 02 1101,15 

2 


2 

14 014 

Matice M 10 ČSN 02 1401,25 

2 


3 

14 015 

Podložka 10,5 ČSN 02 1702,15 

2 


3 

14 016 

Šroub M 10x40 ČSN 02 1101,15 

- 


1 

14 01? 

Šroub M BxlÉ ČSN 02 1103,15 

- 


2 

14 018 

Matice M 0 ČSN 02 1401,25 

- 


2 

14 019 

Podložka 8,4 ČSN 02 1702,15 

_ 


2 

14 S00 

Tlumič výfuku 

1 


- 

14 500 

Tlumič výfuku 

- 


1 

14 501 

Tlumič výfuku (pro náklony motoru 30°) 

1 


- 

14 502 

Tlumič výfuku - provedení; 22 110 




1 6 

000 R0ZTÍČECÍ ZAŘÍZENÍ 




Pozice 

Název součásti 

Počet 

kusů 




2S90A 

4S90A 

16 010 

Čep s ozubcem 

1 


1 

16 050 

Poudro 

1 


1 

16 013 

Kroužek 

1 


1 

16 014 

Pružina 

1 


1 
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Pozice Název součásti Počet kusů 

2S90A 4S9QA 


16 

015 

Pojistný kroužek 30 

ČSN 02 2930 

1 

1 

16 

016 

Kroužek 25x2 ČSN 02 

9281.2 

1 

1 

16 

019 

Kroužek 


- 

1 


1 9 

000 roztíčecí klika 


Pozice 

Název součásti 

Počet kusů 



2S90A 4S90A 

19 000 

Roztáčecí klika 

1 

19 020 

Protáčecí klič - pro -provedení 22 113 



1 7 

000 ZÍKLAD0VÉ 

PATKY 



Pozice 

Název součásti 


Počet 

kusů 




2S90A 

4S90A 

17 010 

Základová patka 


1 

- 

17 010 

Základová patka 


- 

4 

17 011 

Šroub M 10x25 ČSN 02 

1103,55 

8 

12 

17 012 

Podložka 10 ČSN 02 

1740,05 

8 

12 

17 013 

Základová patka 


1 

3 

17 015 

Základová patka 


1 


17 016 

Základová patka 


1 

- 


2 

1 

000 NAPÍNACÍ KLADKA 



Pozice 

Název součásti 

Počet 

kusů 




2590A 

4590A 

21 

010 

Čep 

1 

- 

21 

011 

ňemenice 

1 

- 

21 

012 

Ložisko 3200 ČSN 02 4665 

1 

- 

7 \ 

013 

Kroužek 7 ČSN 02 2929.05 

1 

- 

21 

014 

Kroužek 

1 

- 

21 

015 

Pojistný kroužek 30 ČSN 02 2931 

1 

- 

21 

016 

Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 

1 

- 

21 

017 

Podložka 10 ČSN 02 174D.05 

i 


21 

018 

Matice M 10 ČSN 02 1401.25 

1 

- 

21 

019 

Šroub M 10x110 

1 

- 

21 

020 

Podložka 10 ČSN 02 1740.05 

1 

* 

21 

021 

Matice M 10 ČSN 02 1401.25 

1 


21 

022 

Vzpěra 

1 

- 

21 

023 

Šroub M 8x20 ČSN 02 1103.15 

1 

- 

21 

024 

Podložka 8 ČSN 1740.05 

1 

- 

21 

025 

Matice M 8 ČSN 02 1401,25 

1 

- 

21 

026 

Podpěra 

1 

- 

21 

027 

Šroub M 8x20 ČSN 02 1143.55 

2 

- 
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Pozice Název součásti Počet kusů 

2590A 4S90A 

21 028 Podložka 0,4 ČSN 02 1733.05 2 

21 029 Plstěný kroužek 1 

21 030 Kroužek 1 

21 500 Konzola 1 


23 000 KRYT ŘEMENE 



Pozice Název součásti 

Počet 

kusů 


2S90A 

4S9QA 

23 010 Kryt řemene 

1 

_ 

23 010 Kryt řemene 


1 

23 011 Podpěra 

_ 

1 

23 012 Stavěči čep 

2 


23 012 Stavěči čep 


1 

23 013 Stavěči čep 

1 


23 013 Stavěči čep 


2 

23 014 Podložka 8,4 ČSN 02 1751-05 

_ 

1 

23 015 Šroub M BxlQ ČSN 1103.15 

4 

4 

23 016 Podložka 8,4 ČSN 021745,05 

4 

4 

23 014 Stavěči čep 

- 

2 

23 502 Kryt ventilátoru 

- 

1 

23 503 Kryt ventilátoru 




1 

23 501 Konzola 1 

23 200 Kryt alternátoru * pro provedení: 

22102, 22120, 22105, 22108, 

22112, 22116, 22117, 22150, 

22151, 22109 

25 000 PALIVOVÁ NÁORŽ 


Pozice 

Název součásti 

Počet 

kusů 




2S90A 

4390A 

25 

004 

Palivová nádrž 

1 

1 

25 

010 

Těleso čističe paliva 

1 

1 

25 

011 

Šroub 

1 

1 

25 

012 

Těsnící kroužek 14x20 ČSN 02 9312.2 

1 

1 

25 

Dl 3 

Filtrační vložka PJ1 

1 

1 

25 

014 

Podložka 

1 

1 

25 

015 

Pružina 

1 

1 

25 

016 

Těsnící kroužek 85x3 ČSN 02 9201.2 

1 

1 

25 

019 

Konzola 

1 

1 

25 

020 

Podložka 8,4 A ČSN 02 1702.15 

2 

2 

25 

024 

Šroub M 10x25 ČSN 02 1101,15 

2 

2 

25 

025 

Šroub M 10x20 ČSN 02 1103.15 

2 

2 

25 

02 é 

Šroub M 0x25 ČSN 02 1103.15 

4 

4 

25 

027 

Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 

6 

6 

25 

028 

Podložka 10,2 ČSN 02 1740.o5 

2 

2 

25 

029 

POdpěra 

2 

2 

25 

030 

Válec s drážkou 

2 

2 

25 

031 

Válec pásu 

2 

2 
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Pozice Název součásti 

Počet 

2590A 

kusů 

4S9GA 

25 032 Šroub M 6x50 

2 

2 

25 033 Víko uzávěru 

1 

1 

25 035 Rozpěrná trubka 

1 

1 

25 039 Dutý Šroub 6 ČSN 13 7993,12 

2 

2 

25 040 Těsnící kroužek 12x18 ČSN 02 9310,2 

4 

4 

25 041 Hadice 1 = 300 

1 

1 

25 042 Rozpěrna trubka 

1 

1 

25 504 Těleso nádrže 

1 

1 

25 605 Upevňovací pás 

2 

2 

25 901 Podložka 

2 

2 

25 043 Šroub M 8x12 ČSN 37993.12 

1 

- 

25 044 Těsnící kroužek ČSN 029310.2 

2 

- 

25 045 Přípojka 3 

1 

- 


55 100 ALTERNÁTOR 


Pozice P^ázev součásti 

55 110 Alternátor 14V, 35A, typ 443.113.516,030 

55 111 Semenice 

55 111 Semeníce 

55 112 Ventilátor alternátoru 

55 113 Vzpěra 

55 114 Podpěra 

55 115 Šroub M 8x25 ČSN 02 1101.15 
55 116 Podložka 0,4 ČSN 02 1702.15 
55 117 Podložka 0 ČSN 02 1740.05 
55 118 Matice M 8 ČSN 02 1401.25 
55 115 Šroub m 10x110 
55 119 Šroub M 10x120 ČSN 02 1101.15 
55 120 Matice M 10 ČSN 02 1401.25 
55 121 Podložka 10,5 ČSN 02 1733.05 
55 123 Šroub M 0x20 ČSN 02 1143.55 
55 123 Šroub M 8x35 ČSN 02 1103.15 
55 124 Podložka 0 ČSN 02 1740.05 
55 124 Podložka 0,4 ČSN 02 1745.05 
55 125 Kroužek 
55 126 Kroužek 

55 130 Spouštěč 12 V 1,5 kW, typ R 5.10 

55 130 Spouštěč 12V, 2,9 kW, typ 443.115.144 722 

55 131 Příruba spouštěče 

55 132 Šroub M 10x30 ČSN 02 1103.15 

55 132 Šroub M 10x60 ČSN 02 1101.15 

55 133 Podložka 10 ČSN 02 1740,05 

55 134 Šroub M 10x110 ČSN 02 1101,15 

55 134 Šroub M 10x130 ČSN 02 1101.15 

55 135 Matice M 10 ČSN 02 1401,25 

53 136 Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 

55 114 Konzola 

55 115 Šroub M8x30 

55 119 šroub MlOxDO 

55 127 Rozpěrny kroužek 

55 12R Rozpěrka 

55 154 Napínák 

55 156 Rozpěrná kroužky 

55 159 RozpĚrné kroužky 

55 160 Alternátor 14V 55A 44 3,113.516,650 


Počet kusů 
2S90A 4590A 

1 1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 


1 

3 

2 


1 

1 


1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

3 

1 

1 

1 
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5 5 1 0 2 VOLNÉ PŘILOŽENÉ SOllCÍSTI 


Pozic* Název součásti 


Počet kusů 
2S90A 4590A 


55 140 Baterie 12 H3 
55 140 Baterie 12 Dl 

55 141 Vodič CYA 25x1000 ČSN 34 7445 - rudá 

55 142 Vodič CYA 25x1000 ČSN 34 7445 - modrá 

55 143 Svorka k baterii é 16 (+ pól) 

55 144 Svorka k baterii Čí 14 C^ pól) 

55 145 Kabelová oko 25/8 ČSN 37 1341 

55 145 Kabelové bko 90/10 ČSN 37 1341,12 

55 146 Kabelová oko 25/10 ČSN 37 1341 

55 147 Gumový kryt kabelového oka 

55' 610 Kovová hadice 100-12, L=65D ČSN 02B305 1 


55 612 Koncovka knvové hadice 2 

55 613 Vodič CYA 0,75;L=120;rudý 8190 ČSN 

347445 1 

55 614 Vodič CYA 1; L=920; rudý 3190 

ČSN 347445 , 1 

55 615 Vodič CYA 1; L=950; černý 1999 

ČSN 347445 ' i 

55 616 Vodič CYA 2,5; L=950; rudý B19G 

ČSN 347445 1 

55 617 Vodič CYA 2,5; L=1G50; rudý 8190 

ČSN 347445 I 

55 618 Vodič CYA 1; L=90Q; modrý 4550 

ČSN 347445 1 

55 619 Vodič CYA 4; L=200; rudý 8-190 

ČSN 347445 1 



pro provedení; 
22102, 22105, 22108 
22116, 22117, 22150 
22151, 22109 


55 281 ELEKTRICKÁ VÝZBROJ 


Pozice Název součásti 


55 210 Víko levé 
55 21L Víko pravé 

55 215 Šroub M 4x10 ČSN 02 1131.05 

55 216 Podložka 4,3 ČSN 02 1745.05 

55 217 Šroub M 6x12 ČSN 02 1103.15 

55 218 Podložko 6 ČSN 02 1740.05 

55 219 Šroub M 5x16 ČSN 02 1131,25 

55 220 Podložka 5 ČSN 02 1740,05 

55 221 Hatíce M 5 ČSN 02 1401.25 

55 222 Šroub H 5x16 ČSN 02 1131.25 

55 223 Matice M S ČSN 02 1401.25 

55 280 Regulátor napětí 14V, typ 443,116-417.120 

55 226 Pojistková skřínka 1A typ 20-9450-02 

55 227 Tavná oojistka 5 A ČSN 30 4407 

55 228 Kontrolní svítilna červená 

55 229 Žárovka 12 V. 2 W, patice Ba9s 

55 230 Spínací skřínka ‘ 

55 232 Zásuvka typ 443,057.002.010 

55 233 Tlakový vypínač olejový 443.852.018.Q2Q 

55 234 Průchodka I3xi ČSN 63 38B1.1 

55 250 Pláčí 

55 161 Řemenice 

55 162 Ventilátor 

55 163 Vzpěra 

55 163 Řemenice 


Počet kusů 


2 $90 A 

4S90A 

1 

1 

1 

1 

8 

B 

8 

B 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 


1 


1 


1 
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Pozice Název součásti 


55 251 Tlakoměr 

55 254 Dutý Šroub 4 ČSN 13 7933.22 

55 255 TĚsnlcl kroužek 10x14 ČSN D2 9310.3 

55 502 Trubka tlakoměru 

55 520 Plášt - pro provedení 22 104 


Počet kusů 
2S9GA 4S90A 

1 

1 

2 

1 

I 


65 000 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU 

Pozice Název součásti 


65 010 Kroužek 5 ČSN 02 2929.00 
65 200 Ovládací páka 
65 201 Konzola 


Počet kusů 
2590A 4S9GA 

1 

1 

1 


74 000 VÝSUVNÁ JEDNOLAMELQVÁ TŘECÍ SPOJKA 


Pozice Název součásti 


74 001 Výsuvná spojka - sest* 

74 010 Víko spojky 

74 012 Těleso ložiska 

74 111 Nosič 

74 015 Vodící pouzdro 

74 016 Přítlačný kotouč 

74 017 Opěrný kotouč 

74 112 Náboj 

74 110 Hřídel 

74 020 Objímka 

74 021 Miska 

74 022 Pružina 

74 023 Talíř 

74 024 Rbzpěrací trubka 

74 025 Šroub 

74 026 Páčka spojky 

74 027 Kolík 

74 02B Tažný šroub 

74 011 Matice M8 ČSN 02 1403.25 

74 030 Kuželová pružina 

74 031 Čep 

74 032 Seřizovači Šroub 

74 033 Opěrný kroužek 

74 034 Dělený kroužek 

74 035 Distanční kroužek 

74 036 Šroub M 10x12 ČSN 02 1103.15 

74 037 Plochá vačka 

74 038 Kolík ó 8x16 ČSN 02 2150.2 

74 039 Pružina é 1x7,3x32x13,5 ČSN 02 6020.0 

74 040 Ložisková matice KM 7 ČSN 02 3630 

74 041 Víko 

74 042 Podložka pojistná MB 7 ČSN 02 3640 
74,043 Ložisko 2307 ČSN 02 4654 
74 044 Ložisko UR 6304 RS ČSN 02 4630 


Počet kusu 
2S9GA 4S9QA 
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Pozice 

Název součásti 

PoCet kusů 
2590A 4S90A 

74 

114 

Katíce M 24x1,5 ČSN 02 1403,2 

1 

1 

74 

113 

Podložka 24 ČSN 021740,05 

1 

1 

74 

047 

Čep s hlavou EÍ 5x20 ČSN 02 2109 

2 

2 

74 

040 

Pružina tažná 

2 

2 

74 

049 

TĚsnící kroužek gufero é 72x48x11 

1 

1 

74 

050 

Jehlové válečky é 2x15,8 ČSN 023693 

40 

40 

74 

on 

Matice M0 ČSN 021403,25 

6 

6 

74 

052 

Pero 8 N9x7x50 ČSN 02 2562 

1 

1 

74 

053 

Mazací hlavice kulová KM 10x1 ČSN 02 7421,3 

1 

1 

74 054 

Podložka 

1 

1 

74 

055 

Šroub M 0x20 ČSN 02 1103,1 

6 

6 

74 

056 

Šroub M 0x50 ČSN 02 1143,5 

6 

6 

74 

057 

Šroub M 6x25 ČSN 02 1151.2 

3 

3 

74 

050 

Šroub M 6x12 ČSN 02 1103.1 

e 

8 

n 

115 

Pouzdro ČSN 30 1382.12 

i 

1 

74 

059 

Šroub M 10x80 ČSN 02 1170,2 

5 

5 

74 

060 

Matice M 12 ČSN 02 1403.25 

1 

1 

74 

061 

Matice M 8 ČSN 02 1401.20 

6 

6 

74 

063 

Podložka 8 ČSN 02 1740.0 

6 

6 

74 

064 

Podložka 8,4 ČSN 02 1753,00 

6 

6 

74 

065 

Podložka 8,4 ČSN 02 1751.00 

Podložka 6 ČSN 02 1740.0 

6 

6 

74 

066 

8 

8 

74 

067 

Podložka 8,4 Q ČSN 02 1702,10 

3 

3 

74 

060 

Závlačka 2x16 ČSN 02 1701,00 

3 

3 

74 

069 

Pojistný kroužek 52 ČSN 02 2931 

1 

1 

74 

070 

Rameno páky 

1 

1 

74 

071 

Koule 40 ČSN 02 5181.21 

1 

1 

74 

075 

ŠroubM 10x25 ČSN 02 1103.01 

1 

1 

74 

076 

Podložka IQ ČSN 02 1740.05 

1 

1 

74 

077 

Matice M 10 ČSN 1401.25 

6 

6 

74 

078 

Podložka 10,5 ČSN 02 1733.05 

6 

6 

74 

092 

Příruba 

1 

1 

74 

093 

Šroub M 8x20 ČSN 02 1103.12 . 

4 

4 

74 

094 

Podložka 8 ČSN 02 1740.05 

4 

4 

74 

095 

Stavécí šroub 

3 

3 

74 

096 

Matice M 10x1 ČSN 02 1403.22 

3 

3 

74 

097 

Víko 

1 

1 

74 

09B 

Šroub M 10x130 ČSN 02 1170 

1 

1 

74 

100 

Vypínací páka - sest. 

1 

i 

74 

no 

Hřídel 

1 

1 

74 

ui 

Nobíď 

1 

1 

74 

112 

Náboj 

1 

1 

74 

113 

Podložka 24 ČSN Q2174D.05 

1 

1 

74 

114 

Matice M 24x1,5 ČSN 021403.22 

1 

1 

74 

115 

Pouzdro 

1 

1 

74 

116 

Podložka A04 ČSN 021702.15 

3 

3 

74 

117 

Drát žíhaný 0,5 ČSN 426410,51 

1 

1 

74 

110 

Šroub M 10x110 ČSN 021170 

1 

1 

74 

200 

Lamela spojky - sestava 

1 

1 

74 

210 

Nosič lamel 

1 

1 

74 

211 

Spojkové obložení 

2 

2 

74 

212 

Nýt 5x0 ČSN 02 2301.7 

12 

12 

74 

400 

Axiální ložisko UR 51110A ČSN 024730 

1 

1 

74 

600 

Vypínací páka - sestava 

1 

1 

74 

200 

Lamela spojky - sestava 

1 

1 

7.4 

611 

Hřídel 

1 

1 
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Pozice Název součásti 


74 410 Pouzdro 
74 411 Opěrka 

74 BQ0 Hřídel úplný 

75 D04 Dálkové ovládání 


Počet kusů 
2S90A 4590A 

1 1 

2 2 


7 0 0 0 0 HYDRAULICKÝ OKRUH 


Pozice Název součásti 


70 022 Hydraulické čerpadlo C 09é XTM 

70 023 Těsněn1 

70 025 Spojka hydraulického čerpadla 

70 02B Kroužek 

70 050 Hydraulické čerpadlo CDB4XTM1/0É0XTM1 

70 053 Spojka hydraulického čerpadla (TVB24S) 

70 0É0 Hydraulické čerpadlo CTVB24S) 





Rozdělení dílů podle konstrukčních skupin 


01.000 Kliková skříň 
D2.00Q Víko rozvodu 
03,000 Kliková ústrojí 
04,000 Rozvod 
05.000 Hlava válce 
06.000 Ventilátor 
07.000 Mazací systém 
00.000 Palivový systém 
10.000 Kapptáž 
12,000 Čistič vzduchu 
14,000 Tlumič výfuku 
16.000 Roztáčecí zařízení 
17,000 Základové patky 
19.000 Roztáčecí klika 
21.000 Napínací kladka 
23,000 Kryt řemene 
25,000 Palivová nádrž 
55.0DO Elektrická výzbroj 
65.000 Ovládáni regulátoru 
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Rozdělení dílQ podle konstrukčních skupin 


01.000 Kliková skříň 

02.000 Víko rozvodu 

03.000 Klikové ústroji 

04.000 Rozvod 

03.000 Hlava válce 

06.000 Ventilátor 

07.000 Mazací systém 

08.000 Palivový systém 

10.000 Kapotáž 

12.000 Čistič vzduchu 

14.000 Tlumič výfuku 

16.000 Roztáčecí zařízení 

17.0QQ Základové patky 

19.000 Roztáčecí klika 

21.000 Napínací kladka 

23.000 Kryt řemene 

23,000 Palivová nádrž 

53,000 Elektrická výzbroj 

65.000 Ovládání regulátoru 

75.000 Výsuvná jednalamelová třecí spojka 
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